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सभामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1536 ] 
No. 1536] 


नई दिल्ली , सोमवार , जून 20 , 2016 / ज्येष्ठ 30 , 1938 
NEW DELHI , MONDAY, JUNE 20 , 2016/JYAISTHA 30, 1938 


30, 1938 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 जून 2016 


का . आ . 2149( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
| क्रम संख्या स्थापित भारतीय मानक (कों ) की संख्या, वर्ष । 

स्थापित तिथि भारतीय मानक( कों ) जो रद्द होने की | 
और शीर्षक 

कि रद्द होने हैं , अगर हैं , की तिथि 

संख्या, वर्ष और शीर्षक 
( 2) 

( 4) 

( 5 ) 
आई एस 101 ( भाग 2/ अनुभाग 3) : 2015/ आई | 6 जून 2016 

NA 

NA 
एस ओ 11890 - 1 : 2007 रंग रोगन , वार्निश 
और सम्बंधित उत्पादों के लिए नमूने और 
परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 2 तरल रंग रोगन पर 
परीक्षण ( रासायनिक परिक्षण ) अनुभाग 3 
वाष्पशील जैविक यौगिक ( वी . ओ. सी ) सामग्री 
का निर्धारण – अंतर पद्धति 


( 1 ) 


( 3 ) 


3098 GI / 2016 
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6 जून 2016 


आई एस 328 : 1992 


6 जून 
2016 


6 जून 2016 


आई एस 9915 : 

1981 


6 जून 
2016 


4 . 


6 जून 


आई एस 10784 : 

1992 


2016 


6 जून 2016 


NA 


NA 


6 जून 2016 


NA 


NA 


7 


6 जून 2016 


NA 


NA 


| आई एस 328 : 2016 युकलिप्टस ग्लोबुल्स का 
तेल - विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 517 : 2008 फोटोग्राफी | 
- फोटोग्राफी लैंसो से संबद्ध उपकरण एवं 
सम्बंधित गुणधर्म – अभिमान एवं मापन 
आई एस/ आई एस ओ 519 : 1992 फोटोग्राफी | 
- हस्त कैमरा - फ्लैश कनेक्टर आयाम 
आई एस 1060 (भाग 6 /अनुभाग 3 ) : 
2015/ आई एस ओ 5626 : 1993 कागज़ और 
संबध्द उत्पादों के लिए नमूना चयन और 
परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 6 कागज़ और बोर्ड के 
लिए परिक्षण पद्धतियाँ अनुभाग 3 कागज़ के 
मद्वाँ सहनशीलता का निर्धारण 
आई एस 1060 ( भाग 5/ अनुभाग 10) : 
2015/ आई एस ओ 5627: 1995 कागज और 
संबध्द उत्पादों के लिए नमूना चयन और 
परिक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 कागज और बोर्ड के 
लिए परिक्षण पद्धतियाँ अनुभाग 10 चिकनाई का 
निर्धारण ( बैक पध्दति ) 
आई एस 1060 ( भाग 5/ अनुभाग 16 ) : 
2015/ आई एस ओ 8787 : 1986 कागज और 
संबध्द उत्पादों के लिए नमूना चयन और 
परिक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 कागज और बोर्ड के 
लिए परिक्षण पद्धतियाँ अनुभाग 16 केशिका 
वृध्दि का निर्धारण – कल्लैम पद्धति 
आई एस 1191 : 2016 द्रोमीटरी - 
पारिभाषिक शब्दावली और प्रतीक (तीसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( भाग 19 ) : 2015/ आई एस ओ | 
5275 : 2003 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों 
की परीक्षण पद्धतियाँ ( भाग 19 ) थिओल्स और 
अन्य सल्फर प्रजातियों की पहचान – डॉक्टर 
टेस्ट ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( भाग 40 ) : 2015/ आई एस ओ | 
3733 : 1999 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की 
परीक्षण पद्धतियाँ ( भाग 40 ) पेट्रोलियम उत्पाद 

और बिटुमिनस सामग्रियाँ – पानी का निर्धारण - 
| आसवन विधि ( चौथा पुनरीक्षण ) 

आई एस 1448 ( भाग 42) : 2015/ आई एस ओ 
6250 : 1997 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के 
लिए परीक्षण के तरीके ( भाग 42 ) विमानन 
ईंधन के जल प्रतिक्रिया का निर्धारण (तीसरा 
पुनरीक्षण ) 


8. 


6 जून 2016 


NA 


NA 


6 जून 2016 


NA 


NA 


10 . 


6 जून 2016 


NA 


NA 


6 जून 2016 


NA 


NA 
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12. 


6 जून 2016 


NA 


NA 


6 जून 2016 


NA 


NA 


14. 


6 जून 2016 


आई एस 1934 : 
1982 (पहला 
पुनरीक्षण) 


6 जून 
2016 


15. 


6 जून 2016 


आई एस 2582 
( भाग 1) : 1987 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


6 जून 
2016 


16. 


6 जून 2016 


आई एस 1448 ( भाग 97) : 2015/ आई एस ओ 
6249 : 1999 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की 
| परीक्षण पद्धतियाँ ( भाग 97 ) गैस टरबाइन ईंधन 

की ताप ऑक्सीकरण स्थिरता का निर्धारण - 
जेएफटीओटी विधि ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( भाग 158 ) : 2016/ आई एस | 
ओ 5661 : 1983 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों 
के लिए परीक्षण के तरीके ( भाग 158 ) 
हाइड्रोकार्बन तरल पदार्थ – अपवर्तक सूचकांक 
का निर्धारण 
आई एस 1934 : 2015 पशु आहार घटक के 
रूप में तिल की खली - विशिष्टि ( दूसरा | 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 2582 (भाग 1 ) : 2015/ आई एस ओ 
702- 1 : 2009 मशीन औज़ार – स्पिंडल नोज 
एवं तर्क होल्डिंग चकों को जोड़ने वाली आयाम 
भाग 1 कोनिकल कनेक्शन ( तीसरा पुनरीक्षण ) । 
आई एस 2582 ( भाग 2) : 2016/ आई एस ओ | 
702- 2 : 2007 मशीन औजार – स्पिंडल नोज 
एवं तर्क होल्डिंग चकों को जोड़ने वाली आयाम 
भाग 2 कैमलॉक टाइप ( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 3318 : 2009 स्क्रू एवं नट | 
एसेम्बली के औजार – द्विशीर्ष के खुले सिरे वाले 
रिंच , द्विशीर्ष बॉक्स रिंच एवं बहुधन्धी रिंच - 
शीर्ष की अधिकतम चौड़ाई 
आई एस 3708 ( भाग 4 ) : 2016/ आई एस ओ | 
125 : 2011 प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की परीक्षण 
पध्दतियाँ भाग 4 प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स सांद्रण 
- क्षारीयता ज्ञात करना (तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 3961 ( भाग 6) : 2016 केबलो के 
लिए अनुशासित करेंट रेटिंग भाग 6 क्रासलिंकड 
पोलीइथायल उष्मारोधी पी वी सी आवरित 
केबलें 
आई एस 4296 ( भाग 1 ) : 2016/ आई एस ओ | 
6752 : 2008 दाबन के औजार भाग 1600 
शंक्वाकार शीर्ष और सीधे शैंक वाले गोल पंच 
( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 4393 : 2016 बूचडखाने के लिए 
आधारभूत अपेक्षाएँ ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2582 
( भाग 2) : 1987 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


6 जून 
2016 


6 जून 2016 


NA 


NA 


18. 


6 जून 2016 


आई एस 3708 
( भाग 4 ) : 2009/ आई 
एस ओ 125 : 2003 


6 जून 
2016 


6 जून 2016 


NA 


NA 


20 . 


6 जून 2016 


आई एस 4296 
( भाग 1) : 2002 
( पहला पुनरीक्षण ) 


6 जून 
2016 


21. 


6 जून 2016 


6 जून 
2016 


आई एस 4393 : 
1979 ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 5030 


22. 


आई एस 5030 ( भाग 2 ) : 2016 / आई एस ओ | 


6 जून 2016 


6 जून 
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23. 


1994 


NA 


4875- 2 : 2006 धातु काटने के बैंड आरी ब्लेड 

( भाग 2 ) : 1982 2016 
भाग 2 अभिलक्षण एवं आयाम ( दूसरा 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 5408 : 2009 पेंच की | 6 जून 2016 

NA 

NA 
चूड़ियाँ – शब्दावली 
24. आई एस 5797 : 2016/ आई एस ओ 1825 : 6 जून 2016 आई एस 5797 : 6 जून 
2010 वायुयानों में ग्राउण्ड ईंधन भरने तथा 

2016 
ईंधन निकलने वाले रबड़ होज तथा होज समुच्चय 

- विशिष्टि ( चौथा पुनरीक्षण ) 
25 . आई एस/ आई एस ओ 5834- 1 : 2005 शल्य | 6 जून 2016 आई एस 5347 6 जून 
चिकित्सा के लिए अंतर्रोपण - अल्ट्रा -उच्च 

( भाग 10) : 1987 2016 
आणविक - भर वाले पोलीइथलीन भाग 1 पाउडर 

रूप 
26. | आई एस / आई एस ओ 6011 : 2003 मृदा - 6 जून 2016 

NA 
संचालन मशीनरी - मशीन प्रचालन के 

दृश्यात्मक प्रदर्शन 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http :// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ : पीयूबी /3/3/2015] 

पी . एम पंतूलू , वैज्ञानिक - एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th June, 2016 
S . O . 2149 ( E ). - In pursuance of Clause (b ) of sub - rule ( 1) of Rules 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of 
which are given in the second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall 
also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


SI 
No . 


No . & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


No . & Year of the 
Indian Standards to 
be cancelled , if any 

( 4 ) 
NA 


( 1 ) 


( 3 ) 
6 June 2016 


( 5 ) 
NA 


( 2 ) 
| IS 101 ( Part 2/Sec 3 ) : 2015/ISO 
11890 - 1 : 2007 Methods of Sampling 
and Test for Paints , Varnishes and 
Related Products Part 2 Test on 
Liquid Paints (Chemical 
Examination ) Sec 3 Determination of 
Volatile Organic Compound (VOC ) 
Content - Difference Method 


[ TT II - QU5 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 June 2016 


IS 328 : 1992 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 9915 : 1981 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 10784 : 1992 


6 June 2016 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 328 : 2016 Oil of Eucalyptus 
Globulus - Specification ( Third 
Revision ) 
IS /ISO 517 : 2008 Photography - 
Apertures and Related Properties 
Pertaining to Photographic Lenses - 
Designations and Measurements 
IS / ISO 519 : 1992 Photography - 
Hand -Held Cameras - Flash 
Connector Dimensions 
IS 1060 ( Part 6 / Sec 3 ) : 2015 /ISO 
5626 : 1993 Methods of Sampling 
and Test for Paper and Allied 
Products Part 6 Methods of Test for 
Paper and Board Section 3 
Determination of Folding Endurance 
of Paper 
IS 1060 ( Part 5 /Sec 10 ) : 2015 /ISO 
5627 : 1995 Methods of Sampling 
and Test for Paper and Allied 
Products Part 5 Methods of Test for 
Paper and Board Section 10 
Determination of Smoothness (Bekk 
Method ) 


6 June 2016 


ΝΑ 


ΝΑ 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 1060 ( Part 5 /Sec 16 ) : 2015 /ISO 
8787 : 1986 Methods of Sampling 
and Test for Paper and Allied 
Products Part 5 Methods of Test for 
Paper and Board Section 16 
Determination of Capillary Rise - 
Klemm Method 


6 June 2016 


NA 


NA 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 1191 : 2016 Hydrometry - 
Vocabulary and Symbols ( Third 
Revision ) 
IS 1448 (Part 19 ) : 2015 /ISO 5275 : 
2003 Methods of Test for Petroleum 
and Its Products ( Part 19 ) Detection 
of Thiols and Other Sulphur Species 
- Doctor Test (Second Revision ) 
IS 1448 ( Part 40 ) : 2015 /ISO 3733 : 
1999 Methods of Test for Petroleum 
and Its Products ( Part 40 ) Petroleum 
Products and Bituminous Materials - 
Determination of water - Distillation 
Method ( Fourth Revision ) 


6 June 2016 


ΝΑ 


| 


NA 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 1448 ( Part 42 ) : 2015 /ISO 6250 : 
1997 Methods of Test for Petroleum 
and Its Products ( Part 42 ) : 
Determination of the Water Reaction 
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of Aviation Fueis ( Third Revision ) 


12 . 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 1448 (Part 97 ) : 2015 /ISO 6249 : 
1999 Methods of Test for Petroleum 
and Its Products (Part 97 ) 
Determination of Thermal Oxidation 
Stability of Gas Turbine Fuels - 
JFTOT Method ( First Revision ) 


13 . 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 1448 ( Part 158 ) : 2016 / ISO 5661 : 
1983 Methods of Test For Petroleum 
and Its Products (Part 158 ) 
Hydrocarbon Liquids - 
Determination of Refractive Index 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 1934 : 1982 ( First 

Revision ) 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 2582 (Part 1) : 1987 

(Second Revision ) 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 1934 : 2016 Sesamum Oilcake as 
Livestock Feed Ingredient - 
Specification (Second Revision ) 
IS 2582 ( Part 1) : 2015 / ISO 702 - 1 : 
2009 Machine Tools - Connecting 
Dimensions of Spindle Noses and 
Work Holding Chucks Part 1 Conical 
Connection ( Third Revision ) 
IS 2582 ( Part 2 ) : 2016 / ISO 702 - 2 : 
2007 Machine Tools - Connecting 
Dimensions of Spindle Noses and 
Word Holding Chucks Part 2 
Camlick Type ( Third Revision ) 
IS /ISO 3318 : 2009 Assembly Tools 
for Screws and Nuts - Double 
Headed Open - Ended Wrenches, 
Double -Headed Box Wrenches and 
Combination Wrenches - Maximum 
Widths of Heads 


IS 2582 (Part 2 ) : 1987 

(Second Revison ) 


6 June 2016 


NA 


NA 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 3708 (Part 4 ) : 
2009/ ISO 125 : 2003 


IS 3708 ( Part 4 ) : 2016 /ISO 125 : 
2011 Methods of Test for Natural 
Rubber Latex Part 4 Natural Rubber 
Latex Concentrate - Determination of 
Alkalinity ( Third Revision ) 


6 June 2016 


NA 


NA 


IS 3961 ( Part 6 ) : 2016 
Recommended Current Ratings for 
Cables Part 6 Crosslinked 
Polyethylene Insulated PVC 
Sheathed Cables 


20 . 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 4296 ( Part 1 ) : 2002 

( First Revision ) 


IS 4296 (Part 1 ) : 2016 / ISO 6752 : 
2008 Tools for Pressing Part 1 Round 
Punches with 60 Degrees Conical 
Head and Straight Shank (Second 
Revision ) 


6 June 2016 


6 June 2016 


IS 4393 : 2016 Basic Requirements 
for an Abattoir ( Second Revision ) 


IS 4393 : 1979 (First 

Revision ) 
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6 June 2016 


6 June 2016 


IS 5030 (Part 2 ) : 1982 

( Second Revision ) 


23 . 


6 June 2016 


NA 


NA 


6 June 2016 


IS 5797 : 1994 


6 June 2016 


IS 5030 (Part 2) : 2016 /ISO 4875 - 2 : 
2006 Metal Cutting Band Saw Blades 
Part 2 Characteristics and 

Dimentions (Second Revision ) 
| IS /ISO 5408 : 2009 Screw Threads - 
Vocabulary 
IS 5797 : 2016 / ISO 1825 : 2010 
Rubber Hoses and Hose Assemblies 
for Aircraft Ground Fuelling and 
Defuelling - Specification ( Fourth 
Revision ) 
IS /ISO 5834 - 1 : 2005 Implants for 
Surgery - Ultra -High -Molecular 
Weight Polyethylene Part 1 Powder 
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